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ecoder, Lotseite 

ECODER, seen from solder side 
ECODEUR, VUE DU COTE DES SOUDURES 
ECODER, lato saldature 



Abgleich-Lageplan 
ALIGNMENT SCHEME 
PLAN DE REGLAGE 
PIANO DITARATURA 



Seilzug 

Textilseil ca. 500 mm lang 
Stahfseil ca. 510 mm lang 


DRIVE CORD 

Textile cord approx. 500 mm long 
Steel cord approx. 510 mm long 


ENTRAINEMENT 

cable en fibres textiles, longueur 500 mm environ 
cable en acier, longueur 510 mm environ 

MONTAGGIO DELLA FUNICELLA 

Funicella in materials tessiie lunga circa 500 mm 
Funicella in accialo lunga circa 510 mm 
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PUISSANCE AIGUS GRAVES 
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UNICELLA 

unga circa 500 mm 
a 510 mm 


























































































































































































